Ks. ANTONI WEISS 


kapłan Zgromadzenia XX. Misjonarzy i Dyrektor Sióstr Miłosierdzia 


przeżywszy lat 70, powołania 52, kapłaństwa 45, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 7 lipca 1944 r. 


Wyprowadzenie zwłek z kaplicy na cmentarzu rakowiekim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 10 b. m. o godzinie 1'/, po południu. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 10 b. m. o godz. 9 rano w kościele XX. Misjonarzy na Kleparzu. 


Żakład pogrzebowy „CONCORDIA' 
JANA WOLNEGO Drukarnia Zwięzkowa, Kraków, Mikołajska 16. 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31. 


